p BIOMETRÍA. 


CEO y creador de la Firma Autógrafa Digital 


“FAD Biometría” 


Mm Digital Bank S 


2 CATAM 


Digital 


FADO Biometría 
No presencial 


La mejor firma digital 
de América Latina 


www.firmaautografa.com 


¿Quiénes somos? FAL 
Bain y 


IOMETRÍA. 


NA-AT Technologies? es una empresa 
mexicana con presencia internacional, creada 
hace 14 años con el objetivo de crear 
plataformas tecnológicas para canales 
digitales. 


Centros de entrega: 
Ciudad de México (México) 


Oficinas comerciales: 
Ciudad de México y Monterrey (México), Bogotá 
(Colombia), Santiago (Chile), Seattle (Estados Unidos) 


Representaciones: 
Buenos Aires (Argentina), Sáo Paulo (Brasil) 
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5 
FAD Biometría es la firma digital A 7) 
más segura de América Latina 


Validación de 


identidad 
9% 


Firma Autógrafa Digital 


EX 


<= 
(98 
más del 40% del 


mercado financiero 
en México 


I¡OMETRÍA 


Onboarding 100% digital, 
inmediato y seguro 


=% ¿lo 


98% en Onboarding de 
reducción clientes en sólo 
de fraudes 7 minutos 
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Cómo funciona FAD? Biometría - no presencial FAD 
BIOMETRÍA 


VER VIDEO 
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Componentes de la solución - no presencial 


PAD. 


a) APP - No presencial (2) Web Light 
Tablet, Web Browser, 
Smartphone Smartphone 
¡OS y Android ¡OS y Android 
o o 


(3) Enrolamiento Biométrico (4) SDK 


Tablet, Tablet, 
Smartphone ¡OS y Smartphone ¡OS y Smartphone ¡OS y 
Android PAD ¿> Android Android 


pe] » p 


o 


O eacx- orrice O eacreno 
AD A 
| PAD 253 |ñM = |< 
D e + Dashboard > = 
e 1d + Admin. Usuarios, L1=] 
__ documentos y IS e : INE 
A E firmantes. ——_—————— e > TI CECOBAN > 
» Expediente electrónico o ms | 
AAA 
+ Métricas [o ca | RENAPO 
n——_—_—_—_— 
= ¡SpUadones Infraestructura 
+ Visor FAD y .PDF del cliente 
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Algunos de nuestros clientes 


Actinver Mn es «Base Panregio 


Financiero 


BX-+ CREDIT SUISSE O Forjadores invex JPMorgan  MIBANCO 


eraro rias: eo . — FESCAPITAL o 
menex HSBC MÍIULTIVA Banco Profuturo 


Seguros 2FGNP' pr h AKAAN 1 o 
Monterrey SEGUROS > 4 "TRANSAMERICA' Actin er E namex 


zz ..0 
Vector 2 X%alphacredit MBC »2£CREDENZ  (ícrREDIMON E TOM 


PRONDINERO 4 Ar SFpago DISTRTO — finvivir  FiMECA 


L 


creditea  BAserta. — ÉFincomun. íG CAYOSO — ENGIC LOaON 
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FAD 


m BIOMETRÍA > 
Partners 


THALES 


salesforce 


VISA 


Deloitte. 


NEC 


> 
accenture 
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Validez legal FAD 


IOMETRÍA 


FAD? Biometría se diseñó para cumplir con la Circular Única de Bancos 
que exige fortalecer los procedimientos y mecanismos para identificar a las 


personas que realizan operaciones, a través de tecnología biométrica. 


La Firma Autógrafa Digital es completamente legal en México, ya que su 
diseño está basado en el Código de Comercio, Código Civil Federal, entre 
otros ordenamientos. Además, cumple con las leyes modelo de comercio 
electrónico de UNCITRAL (Naciones Unidas), por lo que su validez se 


extiende a los 60 países miembros. 


AS >» TA 
> SN Es 
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Seguridad A D 


I!OMETRÍA 


FAD? Biometría puede vivir en cloud infraestructura en KIO 
Networks con certificaciones ISO 27001 y PCI DSS, o puede vivir 


On Premises con la seguridad de cada banco. 


Además, cuenta con mecanismos de seguridad de nivel 


bancario internacional. 
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Reconocimientos 2019 


Premio 


Nacional 

de Tecnología 
e Innovación? 
XX Edición 


EMPRESAS EN 
CRECIMIENTO 


BEST 

FINANCIAL 

SERVICES 

SOFTWARE 

DEVELOPMENT 
| COMPANY 


Empresa 
ESR Socialmente 
Responsable 


Información confidencial - Propiedad de MUUK TECNOLOGIES S DERL DE CV 


AD 


BIOMETRÍA 


Premio Nacional de Tecnología e Innovación XX Edición 

El PNTi es la mayor distinción que otorga la Presidencia de la República a la 
iniciativa privada, para empresas que demuestran los mejores resultados por su 
innovación, generando un bienestar para la sociedad. 


Primer lugar Technology and Innovation Leaders 
Otorgado por la revista Tecnología, Negocios y Estrategia (TNE), 
plataforma que promueve la innovación en el uso de la tecnología en México. 


Premio a la Excelencia Empresarial Mexicana 2019 como 
“Mejor compañía desarrolladora de software para 
servicios financieros” 

Otorgado por la revista Latin America News. 


Distintivo de Empresa Socialmente Responsable 
En 2019 recibimos por tercer año consecutivo el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable otorgado por el CEMEF!I. 


firmaautografa.com 


FAD? Biometría en medios 


MÉXICO 


Forbes 


€ EL ECONOMISTA 


¡ALTO 


Esta firma combate el robo de 
identidad con una ID multibiométrica 


. 


Leer AQUÍ 


Con multibiometría robo de 
identidad bajaría hasta 80% 


. 


Leer AQUI 


Férrea competencia en la banca 
digital mexicana 


. 


Leer AQUI 


Instala NA-AT Technologies 
tecnología multibiométrica en sector 
bancario 


. 


Leer AQUÍ 
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Tecnología biométrica en la banca 


adn mexicana 


Leer AQUÍ 


Con este software se pueden 
UD Tv evitar fraudes bancarios 


Leer AQUÍ 


tner: NA-AT Technologies implementa 
2... tecnología biométrica en bancos 


Leer AQUÍ 


La evolución de la firma de 
ITmAsTERS ) contratos con Firma Autógrafa 
A Digital FAD? 


Leer AQUÍ 
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FADO Biometría 
No presencial 


La mejor firma digital 
de América Latina 


www.firmaautografa.com 


